Le Limes romain 


Questions Vrai | Faux Correction 
Le limes romain fut X Vrai, sous l'empereur Trajan 
érigé au second 
siècles après J.-C. 
(Ile siècle) 
L'empire est dans X | Faux, l'empire est a son apogée et souhaite 
une mauvaise conserver ses frontières 
situation 
La frontière est X Faux, elle est aussi composée de frontières 
partout matérielle naturelles 
Quand elle est X Vrai, elle se compose de murs, de palissades, 
matérielle, elle est de fortifications, de forts et de tours guet.. 
composée d'un mur 
Le limes couvre les X Vrai, par exemple le limes est présent au nord 
zones les plus de l'actuelle Angleterre avec le mur d'Hadrien 
conflictuelles qui est une des parties les plus fortifiées du 
limes en raison des conflits avec les peuples 
non-romanisés. 
La fonction du limes X Faux, si sa fonction première est défensive, il 
est uniquement a aussi une fonction économique, en effet il 
défensive permet de protéger les marchands, d'assurer 
la sécurité des échanges. 
Il a aussi une valeur symbolique : il sépare le 
monde civilisé (l'Empire romain) du monde 
barbare. 
Le cas étudié en cours est le Limes rhénan. 
Le limes a permis X Vrai, en effet les nombreux échanges et 
l'essor des l'activité économique de la frontière a permis 
populations la création de villes et l'installation de 
environnantes et de populations dans le but de commercer. Il y a 
l'empire une romanisation de la zone frontière 
extérieure. 
Le limes romain a X Faux au fil du temps l'empire se dégrade et n'a 


gardé la même 
place jusqu'a la 
chute de l'empire 
en 476 


pas les moyens de maintenir ce territoire. Des 
peuples barbares reprennent leur terres et 
force le limes à reculer au fur et a mesure. Le 
Limes s'estompe peu à peu. 


